S. | P. 


WLODZIMIERZ 


CZARTORYSK 


z Pełkiń 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł w Krakowie, dnia 2 października 1975 roku, przeżywszy lat 80. 


POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ w poniedziałek dnia 6 października 1975 r. o godzinie 14 na cmentarzu 
Salwatorskim. 


DZIECI, WNUKI, SIOSTRA, BRACIA I BRATOWE. 
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